CAMPEONATO CHILENO - 2021 


PONTOS CORRIDOS - 28º RODADA 


Curicó Unido 


25/10/2021 às 2100 
A Héctorsono 


O estádio gicentenario ta Granjo (Curicóy 


Ed 


Union La Calera 


Bayron Oyarzo Mufioz & 


DD Matías Laba 
% Gonzalo Castellani 


43 Nicolas Orellana 


Bayron Oyarzo Mufioz (3) 
Ronald de la Fuente | 


Curicó Unido 
37 


286 


Curicó Unido 


12. Fabián Cerda 
42, Leonel Galeano 

32, Yerson Opazo 

5, Agustín Nadruz 

8. Adrián Sánchez 

Vis. Yerko Leiva 

Vis. F Ortiz 
15, Ronald de la Fuente 
45. Leandro Benegas 
11. Bayron Oyarzo Mufioz q 

21. Matías Ormazábal 


1. Pablo Perafán 
29. Kennet Lara Arbunic 
te Diego Urzia 
1 14. Héber Garcia 
25. R Albornoz 
17. Felipe Fritz 
110. Jean Pineda 


X Pedro Sánchez (gol anulado) 
Sebastián Sóez 


La Estatísticas 


Union La Calera 


Posse de bola (%) 63 
Total de passes. ser 
Passes corretos (%) 
Total de chutes 
Chutes no gol 
Escanteios 


Faltas cometidas 


dB Escalações 
Union La Calera 


1. Alexis Martin Arias 
6. Yerko Oyanedel 
17. Christian Vilches 
Nicolas Orellana 68) 
14 36, Gonzalo Jara 
8 Gonzalo Castellani 
13. Matias Fernândez Cordero 
20. Matías Laba 
4 10. Jeisson Vargas 
18. Sebastián Sáez | 
28, Luis Robles 


Banco de Reservas 


25. Miguel Vargas 
f 4 Williams Alarcón 
17. Ariel Martinez 
119. Pedro Sánchez 
27. A. Moreno Vargas 
38. Diego Jesús Martínez Fierro 
34, Damián Alberto Moreno Vargas 





